PHONOLA - Mad. M37 A 



FlMI S. A+ * PHONOLA * Mod. 55-3^A lutoradio. Per altii dull vedi PH 5537. Varianie condeoiaion: C34 - 0,3 pF, C33 - 25 MF; 
variaio C25 e 07 ^ 4000 pF + Variant* resielari: apghinio U20 * 50 Q* HIT - 0,47 MQ T RIB - 270 Q t RlS) - 270 Q; variato RI3 * 10® Q. 

Variant* b&binc: L13 * bobina arreit* A. F„ L14 - bobina arre&to A. F. 
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